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  قائمة فتاوى 4

  هل صحيح أن من عطس لوحده يقول الحمد لله وهناك من خلق الله من يشمته ؟

  وليد السعيدان


  
  الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هل صحيح ان الانسان اذا عطس لوحده فانه يحمد الله ثم يسكت قليلا ثم يقول يرحمنا الله واياكم يقول فانه
  -
    
      00:00:00
    
  



  ويشمتك من سمعك من خلق الله    الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان امور الغيب توقيفية على النص الصحيح الصريح فلا يجوز لنا ان نجزم بثبوت شيء من امور الغيب
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      00:00:20
    
  



  الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع وبناء على ذلك فان تشميت من لا تراه ولا تحس به من ملائكة او جن مسلمين هذا شيء غيبي فلا حق لك ان تعتقد ثبوته
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      00:00:41
    
  



  له الا وعلى ذلك دليل ولا اعلم دليلا يدل على ان الانسان اذا عطس وحده وليس ثمة من يشمته من اخوانه من بني ادم ان الملائكة تشمته او ان الجن المسلمين يشمتونه. فلا ينبغي فعل ذلك ولا اعتقاده لعدم وجود دليل يدل عليه. فامور الغيب
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      00:00:55
    
  



  توقيفية على النص وحيث لا نص فلا ينبغي اعتقاد ما لا نص عليه فان قلت وكيف افعل في هذه الحالة؟ فنقول انك اذا عطست تحمد الله عز وجل فقط. واما ان تسكت قليلا ثم تقول
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      00:01:15
    
  



  يهديكم الله ويصلح بالكم او يرحمنا ويرحمكم الله او نحو تلك العبارات فان هذا لا دليل عليه. اذ لا ينبغي التعبد بشيء من الاذكار والاقوال الا عليه دليل صحيح والله اعلم
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